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EXHIBIE A 


List No. 1 

Description 

Cost 


Item 3 

Frequency Meter BC-22i-B-X12, 1 each 

$ 89.95 


Item k 

Hammerlund Radio Receiver SP-600-X-18, 1 each 

970.00 


Item 5 

VHF Deter H.P. 417A-X-20, 1 each 

200.00 


Item 7 

VHP Bridge HP-803A-X-33^ 1 each 

495.00 


Item 9 

Radio Field Intensity Meter Stoddart HMA-5A, 

1 each 

1925.00 


Item 10 

Detector Mount HP 440A-X-59^ 4 each 

85.00 


Item 11 

Broad Band Prope HP 442B-X-61, 1 each 

35.00 


Item 12 

Dual Channel Oscilloscope X-63, 1 each 

2690.00 


Item 13 

Item l4 

Item 15 

Rotary Converter PU-33/C X-65, 1 each 

Radar Receiver R-444-M/APR-4-X-72, 1 each 

ScopemoMle, DR-lOO-X-73^ 1 each 

719.00- 

2825.00 

85.00 


Item 16 

HEMS-Clarke Receiver, AH-SLR-2-X-75^ 1 each 

2275.00 


Item 17 

Receiver Al/APR-9r-X-77> 1 each 

3963.45 


Item 18 

Waveguide Horn, HP-X89OA-X-8O, 1 each 

30.00 


Item 19 

Waveguide Horn, HP-P690-A (X-81), 1 each 

30.00 


Item 20 

Conq)lex Modulated Pulse Demodulator X-88, 1 each 

5000.00 


Item 21 

Sola Constant Voltage Transfoimer (X-IO3) (X-104) 
2 each 

150.00 

ea* 

Item 22 

Receiver - Transmitter Rr-176/PRC-lO (X-105, 

400.00 



1 each 


Item 23 Eeceiver - Transmitter, BT-I96/PRC-6 (X-IO6), 
(X-LO7), 2 each 


193.50 ea. 
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EXHIBB! A (Cont. ) 


List- No. 2 

Description 

Cost 

Item 2 

VHP Signal Generator, HP-608-A (X-6), 1 each 

$ 860.00 

Item 4 

Volt-Ohm Meter, Siinpson 260 (X- 9 ), 1 each 

44.78 

Item 5 

Vacuum Tube Voltmeter, HP- 410 B (X-IO), 1 each 

245.00 

Item 7 

VHP Signal Generator, HP-608A (X- 25 ), 1 each 

850.00 

Item 15 

Signal Generator, BP- 612 -A (X- 60 ), 1 each 

1200.00 

Item 17 

Rotary Converter, PU- 33 /C (X- 64 ), 1 each 

719*00 

Item 20 

DuMont Oscillo Record Camera Model 321 -A (X-68), 
1 each 

1410.00 

Item 2 k 

Audio Test Oscillator, HP-65O-A (X-78), 1 each 

490.00 

Item 25 

Two-Drawer Pireproof Safe (X- 79 ), 1 each 

180.00 


25X1 
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EXHIBIT B 


List No. I 

Description 

Total 

Cost 

Bid 

Item I 

Box of Accessories for testing HP Equipment 

$ 357.00 

- 0 - 

Item 2 

(X- 11 ) (X-17), 2 each at $178.50 

Enclosed Rack (X- 4 ) (X- 7 )^ 2 each at $36.70 

73.40 

-0- 

Item 6 

Balon, 4 Stubs, 7 lines (X- 3 l)> 1 set 

217.00 

-0- 

Item 8 

Navy Receiver RAK-6 with Power Itoit (X- 35 ) 

95.00 

-0- 

List No. 2 

Item I 

Oscillograph, Dumont 304 -H (X- 3 ) 

333.00 

$ 20.00 

Item 3 

Tube Tester, Sylvania 220 (X-8) 

114.50 

10.00 

Item 6 

Gild Dip Meter, Millen $0662 (X- 16 ) 

125.00 

40.00 

Item 8 

Frequency Ifeter, 72O-A (X- 28 ) 

515.00 

20.00 

Item 9 

Craig Tripod (X- 32 ) 

21.95 

2.00 

Item 10 

Trylon Antenna Tower (X-36) 

500.95 

25.00 

Item 11 

Trylon Antenna Tower (X- 37 ) 

720.72 

25.00 

Item 12 

Radio Field Intensity (X- 40 ) 

1750.00 

200.00 

Item 13 

Tiylon Tower, 100 ’ (X- 55 ) 

1039.00 

150.00 

Item l 4 

Telefunken Cabin (X- 57 ) 

120.00 

15.00 

Item l6 

60' Tower (X- 62 ), 4 each at $ 230.00 

920.00 

150.00 

Item 18 

Electric Heater, Arvin (X-66) 

19.95 

5.00 

Item 19 

Electric Heater, Arvin (X-67) 

19.95 

5.00 

Item 21 

Motor Driven Processing Ualt (X-69) 

250.00 

50.00 

Item 22 

Drying Rack (X-70) 

260.00 

55.00 

Item 23 

28 'Semi -Trailer (X- 74 ) 

1000.00 

100.00 

Item 26 

60 cycle Generator with Gas Engine (X~ 82 ) 

1390.00 

800.00 

Item 27 

De Juer Stenorette with Attachments (X-IO8) 

227.38 

150.00 

Item 28 

Workshop 6 M Beam Antenna (X-l 4 ) 

9.00 

1.00 

Item 29 

Workshop 10 M Beam Antenna (X- 15 ) 

39.50 

5.00 
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CONFIDE1..IAL! 

E3CHIBI]? B (Cont.) 


Total 

List No. 3 Description Cost Bid 


Item 1 Quonset Hut, 20’ x 36* including: 

a. Heating System $600.00 

b. Work Benches 142.15 

c. Window Bars 110.00 

d. 300 ’ Industrial Fencing 1725.00 

e. Quonset Hut 3401.28 $5978.43 $500.00 



/■ 
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